MARIAN 


PIOTROWICZ 


magister praw 
pracownik Centrali Żelaza i Stali w Krakowie 


zmarł dnia 27 sierpnia 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim odbędzie 
się w sobotę dnia 29-go b. m. o godzinie 10 rano, o czym Z żalem 
zawiadamiają: 


Dyrekcja i Pracownicy 
Centrali Żelaza i Stali w Krakowie 


